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>st unendlich  klein oder ins Endliche yergrossert denken,
,im gieichgiiltig.
Vir koniien auch  den Fall betrachten, dass u am Rande
nicl.it gleich Null ist, sondern vorgeschriebene Wertbe hat. irde dann die Membran nicht durch eine ebene Curve, son-durch  eine Raumcurve,  die  aber von der Ebene nur un-,li wenig abweicht, begrenzt sein. >ie   Gleichgewichtslage   der   Membran   wird   dann
die Differentialgleiclmng
= 0
lurch die Grenzbcdhigung, dass u am Rande Torgeschriebene xe haben soil, bestimmt. Wir wollen zuniichst die Eigen-,011 der Losungcn diescr letzten Gleiclmng etwas naher :hten , um don charakteristischen Unterschied dieser und •loichung (1) deutlich horvortreten zu lassen. )io Differentialgleichung Ju = 0 haben wir in §. 136 des L Bundes schon betrachtot, wo sie zur Bestimmung des thiniHC'licn Potentials diente. Dort handelt es sich um die ration fiir das Gebiet auBBerlialb eines gegebenen Flachen-4, wobei noch eino Bedingung fiirs Unendliche hinzukam. t)(».trat*htcn wir irumor nvir em endliches Flachenstiick /Sr, auf i Greir/.e K die Function u gegeberi ist, von der wir ausser-srorausHctzei^ dusa sie nebst ihren ersten Ableitungen end-ind stotig ist. Dios schliesst die Voraussetzung daBB aue.li die vorgeschriebenen Randwerthe liirigs ;air/o.n Kandoa ondlich und stetig sind und Uber-ine endliche Dcrivirte haben.
>i»r Kiirxo wegon wollen wir auch hier eine Function u, \ eiwsm Gebiete S der Difforentialgleichung Ju = 0 ge-tn$d mit ihr«».n ersten Ableitungen endlich und stetig ist, ogarithminchoH Potential (fiir das Gebiet S) nennen. )a» Mittel der Unterauchung dieser Functionen bildet der
ao^«r4wv   Irifno-wilflut//   f'Rfl     T.   S.   MO